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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി 269 /2018. 

2018 ആഗസ്റ്റ് 24. 
അഞ്ചൽ ജില്ലാ കൃഷി ഫാമിൽ 3 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിൽ 
വിദേശ ഫലവൃക്ഷ തോട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനും/ നടീൽ വസ്തുക്കൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 
അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ക്രമ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരവും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 

( 2 ) 


- (1) 

- എസ്കവേറ്റർ പ്രവർത്തനം - 2,00, 000 . - 2 ,000 
(1) 100 ച . സെ . മീ . സ്ഥലം കാട് തെളിക്കൽ 
(2) 100 ച . സെ . മീ . സ്ഥലം നിരപ്പാക്കി 

തട്ടുകളായി തിരിക്കൽ 
(3) 1 x 1 x 1 വലിപ്പമുള്ള 100 കുഴികൾ 

എടുക്കൽ 
4 . പ്ലാസ്റ്റിക് പുത 6000 ച . സെ . മീ . 
വിസ്തീർണ്ണമുള്ളത് - 4,00 ,000. 

4 ,000 
ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 10 -2018 , 11 മണിവരെ. 

- പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതിയും 
സയവും 8 - 10 - 2018, 12 മണിവരെ. 


(3 ) 


നിബന്ധനകൾ 


3 ,000 


1 കണിക ജലസേചന യൂണിറ്റ് 600 വൃക്ഷ 

തെകൾക്ക്- 3,00,000. 
2 റംബൂട്ടാൻ, പുലാസാൻ, മാംഗോസ്റ്റീൻ 

മുതലായ 50 ഇനം ഫല വൃക്ഷ തൈകളുടെ 
രണ്ടു വർഷം പ്രായമായതും ഗുണമേന്മ 
യുള്ളതുമായ 600 തൈകൾ - 4,00,000 . 


ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും 
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖ പ്പെ ടു ത്തിയ സീൽ ചെയ്ത്ത 
ടെണ്ടറുകൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനു മുൻപായി അഞ്ചൽ 
ജില്ലാ കൃഷി ഫാം സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഫാം ഓഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് പ്രവൃത്തിക്കാണ് ടെണ്ടർ എന്ന് 
കവറിനു പുറത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


4 ,000 
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2. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 

ഫാം ഓഫീസിൽ നേരിട്ടും ഫോണിലൂടെയും അറിയാ 
വുന്നതാണ്. 


3. എല്ലാ സർക്കാർ ലേലം/ ക്വട്ടേഷനുകൾക്കുമുള്ള നിബന്ധ 

നകൾ ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


ജില്ലാ കൃഷി ഫാം , 
അഞ്ചൽ, കോട്ടുക്കൽ പി . ഒ. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


-- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിനോ ടൊപ്പം 
രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയുടെ 1 % തുക (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 
1,500) നിരതദ്രവ്യമായി തിരുവനന്തപുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും 
- 200 - ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 
ഒരു പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു 
ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ നിര സി ക്കാനോ 
മാറ്റി വ യ് ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം തിരു വ ന ന്ത പുരം 
ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 12 - 10 - 2018 - ന് സർക്കാർ അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ 
സമയം ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. 

[ No. 11/2018- 19 ) 


Ayurveda Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


No. S1- 5823/2018/AVC. 


11th September 2018. 


| [നമ്പർ 11 / 2018 -19 ) 
നമ്പർ S1-5823/ 2018/ AVC. 

2018 സെപ്റ്റംബർ 11. 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ് 
പൂജപ്പുര സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപ്രതിയിൽ 
10 കെ . വി . യു . പി. എ സ്സിന് ആ വ ശ്യ മായ ബാറ്ററികൾ 
(20 എണ്ണം) ബൈ ബാക്ക് സ്കീമിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


Sealed competitive tenders are invited for the “ Supply 
- of Batteries for 10 KVA UPS (20 Nos.) ” on buy back 

scheme in Government Ayurveda College Hospital for 
Women and Children , Poojappura, Thiruvananthapuram for 
the year 2018-19 . 


Estimate Cost - 2 ,00,000 . 


അടങ്കൽ തുക - 2,00,000. 


ഓരോ ദർഘാസും ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് 
കവറിന് പുറത്ത് “ തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ആയൂർവേദ കോളേജ് 
പൂജപ്പുര സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ 
10 കെ . വി . യു . പി . എസ്സിന് ആവ ശ്യ മായ ബാറ്ററികൾ 

ബൈ ബാക്ക് സ്കീമിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 12 - 10 - 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 12- 10 -2018 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത താകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 
വിൽപ്പന 11- 10 - 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന 
താണ്. ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 50 കൂടുതൽ മണിയോർഡർ 
ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരി 
ക്കുന്ന വിലനിരക്കുകൾ ദർഘാസ് അംഗീകരിച്ച് നൽകുന്ന 
തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ 
മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില 
600 ആ ണ് . [ ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങു ന്ന തി നായി 
72- ന്റെ (SGST-36 & GST-36) ഒറിജിനൽ ജി.എസ്. റ്റി ചെലാൻ 
ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ്). ഡ പ്ലി ക്കേറ്റ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
വില - 336. 


The envelopes containing the tender should bear the 
superscription "Supply of Batteries for 10 KVA UPS ” on 
buy back scheme to Government Ayurveda College 
Hospital for Women and Children , Poojappura , 
Thiruvananthapuram addressed to the Principal, Govt. 
Ayurveda College, Thiruvananthapuram . The last date of 
- the receipt of tenders will be at 3 p. m . on 12- 10 - 2018. The 
late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 3.30 p.m . on 12 - 10 - 2018 in the presence of the 
tenderers or their authorised representatives, who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Govt. Ayurveda College, Thiruvananthapuram to 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender forms should be 
- accompanied by cash remittance of 600 [ Original GST 
Chalan for - 72 (SGST- 36 & CGST- 36) should be 
submitted for obtaining tender form ], which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable . Sale of 
tender forms will be closed at 3 p . m . on 11 - 10 - 2018 . 
Cheques, Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms. Those who wish to purchase 
tender forms by post shall send an additional amount of 
- 50 by money order to cover postal charges . Duplicate 
tender forms, if required will be issued at 336. 
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- Intending tenderers should submit an amount of 1 % പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിനോ ടൊപ്പം 
of the quoted amount as Earnest Money Deposit രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയുടെ 1 % തുക ( ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 
( Minimum 1 , 500 ) by Demand Draft in favour of the 1,500) നിരതദ്രവ്യമായി തിരുവനന്തപുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് 
Principal , Government Ayurveda College , പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും 
Thiruvananthapuram together with an agreement in Kerala 

- 200- ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 
Stamp Paper worth 200 . The rate quoted shall remain 

ഒരു പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു 
firm for acceptance till one year from the date of 

ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ നിര സി ക്കാനോ 
acceptance . The Principal, Ayurveda College , 

മാറ്റി വ യ് ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം തിരു വ ന ന്ത പുരം 
Thiruvananthapuram will have powers to postpone/cancel 

ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
the tender. If Government declares 12 - 10 - 2018 as a public 

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 12 - 10 - 2018 - ന് സർക്കാർ അവധി 
holiday, the tender will be opened at the same time on next 
working day. Further details can be had from the office 

പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ 
during office time. 

സമയം ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ 

വിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. 
Specifications — 12 volt, 120 AH Tubular batteries 

[ No . 13/2018 -19) 
(with stand approximate 40 meter cables for installation ) 
(Warranty 3 years onsite replacement) 

No . S1- 4943 /18 / AVC. 

11th September 2018. 
(2) 

Sealed competitive tenders are invited for the “ supply 
[ നമ്പർ 13 / 2018 -19) 

of Binocular In - Built Camera Digital Polarization 

Microscope with Image Analyzing Software & Binocular 
നമ്പർ S1-4943/18/AVC . 

2018 സെപ്റ്റംബർ 11. 

Digital Zoom Stereo Microscope with In -Built Camera and 
- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ് Image Analyzing Software for Digital Laboratory, 
ഫാർമക്കോഗ്നസി യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് Pharmacognosy Unit, Panchakarma Hospital, Poojappura , 
ആവശ്യമായ Binocular In - Built Camera Digital Polarization Thiruvananthapuram for the year 2018 - 19 . The detailed 
Microscope with Image analyzing Software & Binocular 

specification is appended herewith . 
Digital Zoom Stereo Microscope with In -Built Camera and 
Image Analysing Software എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 

PAC - 3,00,000 . 
തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു EMD - 3,00,000 . 

കൊ ള്ളു ന്നു . വിശദ വി വ ര ങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യുന്നു . 

The envelopes containing the tender should bear the 

superscription “ supply of Microscopes for Digital 
അടങ്കൽ തുക - 3,00,000 . 

Laboratory , Pharmacognosy Unit, Panchakarma Hospital, 
നിരതദ്രവ്യം - 3,000 . 

Poojappura , Thiruvananthapuram ” . The last date of the 
ഓരോ ദർഘാസും ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 

receipt of tenders will be at 3. 30 p.m . on 12- 10 -2018. The 
മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് 

late tenders will not be accepted. The tenders will be 
കവറിന് പുറത്ത് “ തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ആയൂർവേദ കോളേജ് 

opened at 4 p .m . on 12 - 10 - 2018 in the presence of the 
ഫാർമക്കോഗ്നസി യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് tenderers or their authorised representatives, who may be 
ആവശ്യമായ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള present at that time. 
ടെൻഡർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 12 -10 -2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മണി 

Intending tenders may on application to the 
വരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 12 - 10 - 2018 ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 

| Principal, Govt. Ayurveda College, Thiruvananthapuram to 
4 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാ തൊരു കാര ണവ ശാലും ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ 

obtain the requisite tender forms on which tenders should 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടി ല്ലാ ത്ത താ കുന്നു . ദർഘാസ് 

be submitted . Application for the tender form should be 
ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 11 - 10 - 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മണിക്ക് 

accompanied by cash remittance of 900 [Original GST 
അ വ സാ നി ക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാൽമാർഗ്ഗം Chalan for - 1 08 (SGST-54 & CGST- 54) should be 
ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 50 submitted for obtaining tender form ], which is the price 
കൂടു തൽ മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേ ണ്ട താകുന്നു . fixed for a form and which is not refundable under any 
ദർഘാ സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി യി രിക്കുന്ന വില നിരക്കുകൾ circumstances. Tender forms are not transferable . Sale of 
ദർഘാസ് അംഗീകരിച്ച് നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം tender forms will be closed at 3.30 p.m . on 11- 10 -2018 . 
വരെയുള്ള കാല യ ഒ വി നു ള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ Cheque , Postage Stamps etc . will not be accepted 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില 900 ആണ്. 

towards the cost of forms. Those who wish to purchase 
[ ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങുന്നതിനായി 1 108 - ന്റെ (SGST- 54 & 

tender forms by post shall send an additional amount of 
CGST- 54 ) ഒറിജിനൽ ജി.എസ്. റ്റി ചെലാൻ ഹാജരാക്കേണ്ടതാ 

- 50 by money order to cover postal charges. Duplicate 
ണ്). ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 504 . 

tender forms, if required will be issued at 504 . 
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Intending tenderers should submit an amount of 1 % 2 . Binocular Digital Zoom Stereo Microscope with 
of the quote amount as Earnest Money Deposit (Minimum 

In - Built Camera and Image Analyzing Software — 1 No. 
1, 500 ) by Demand Draft in favour of the Principal, 
Government Ayurveda College , Thiruvananthapuram 

Total magnification Continues Zoom 10X to 90X 
together with an agreement in Kerala Stamp Paper worth 
· 200 . The rate quoted shall remain firm for acceptance till Working Distance 97 mm 
one year from the date of acceptance . The Principal, 
Ayurveda College, Thiruvananthapuram will have powers 

Field of view 

26 .5 mm at 10X magnification 
to postpone/ cancel the tender. If Government declares 

2 .5 mm at 90X magnification 
12 - 10 -2018 as a public holiday, the tender will be opened 
at the same time on next working day. Further details can Eyepieces 

A pair of wide field 
be had from the office during office time. 

EW10X / 20 with diopter 
Detailed Specification 

adjustment ring 
1. Binocular In - Built Camera Digital Polarization 

Viewing Head Binocular, 45° Inclined, 360° 
Microscope with Image Analyzing Software — 1 No . 

rotatable Interpupillary 
Head Binocular Microscope with 30° inclined , 

distance: 50 mm - 75 mm 
Siedentopf Head 
Stage Right hand controlled Rectangular Stage 

Stage 

Clear glass stage plate , 3 -3 /4 " 
140x140mm , moving range 75x50mm 

( 0 95 mm ) White/Black plastic 
with Anti Scratch Treated , Double 

stage plate , 3 -3/4 " (Ø 95 mm ) 
Layers Mechanical Stage Adjustment . 
Range 23mm , division 0. 002mm , Vertical 

Focusing 

Adjustment knobs on each 
Stage Movement 

side Range : 54 mm - 154 mm 
Condenser 1.25 NA Abbe Condenser 

Tool- free tension adjustment 
Objectives C -Plan 4X -0 . 10 ., 10X / 0 .25 , 40X 70 .65 

Illumination 

Incident : 12 Matrix LED with 
(spring loaded ), 100X /1.25 (Spring & Oil.) 
Electrical Universal Standard input 100V - 240V 

own switch with intensity knob 
System and AC 50 -60 

Transmitted : 7 LED with own 
Illumination LED 3W 6000 Kelvin Colour Temperature 

switch / intensity knob 
and Brightness Adjustable 

Power Supply 

100V - 240V, 50 /60Hz, 0.5A 
Battery In - Built Rechargeable AA Single Square 
Backup Battery with Charger and 3 Position Digital Part ( Integrated 3MP CCD ) 
Switch 

Sensor -Micron , Sensor Size - 1 / 3 " — Dual Scanner 
Digital Part (Integrated 3MP CCD ) 

technology, 
Sensor-Micron , Sensor Size- 1/3 ", — Dual Scanner 
Technology , 

Image Analyzing Software with software calibration (Multi 
Image Analyzing Software with software calibration 

User) 
(Multi User ) 

Software: Image capturing , Video recording. Programmable, 
Software: Image capturing , Video recording , 

Programmable measurements with measurements with calibration 
calibration 

All-n One Desktop (Reputed Brand ) 
All-n One Desktop (Reputed Brand ) 
GB DDR 3 1 TB 7200 RPM , 19 .5 " LED Monitor, 4GB 

GB DDR3 1 TB 7200 RPM , 19.5 " LED Monitor, 4GB RAM , 
RAM , Wired Key Board , Mouse, DVDRW 

Wired Key Board , Mouse , DVDRW . 
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[ No. 15/2018 -19] 
[ നമ്പർ 15/ 2018 - 19) 

No. S1- 4920/18/ AVC. 

| 15th September 2018. 
നമ്പർ S1-4920/18/ AVC . 

2018 സെപ്റ്റംബർ 15 . 

Sealed competitive tenders are invited for the “ supply 

of Neuoropsychiatric Screening Tools ” for Kaumarabhritya 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ് 

Dept. Govt. Ayurveda College Hospital for Women and 
കൗമാ ര ഭ്യത്യ വിഭാഗ ത്തി ലേക്ക്ന്യൂറോ സെക്ക്യാടിക് 

Children , Poojappura, Thiruvananthapuram for the year 
സീനിംഗ് ടൂൾസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ 2018 -19 , 
നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

The envelopes containing the tender should bear the 
അടങ്കൽ തുക 3,00, 000. 

superscription “ Supply of Neuoropsychiatric Screening 

Tools ” for Kaumarabhritya Dept., Govt. Ayurveda College 
ഓരോ ദർഘാ സു കളും ആയൂർ വേദ കോളേജ് 

Hospital, for Women and Children , Poojappura , 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി 

Thiruvananthapuram ” addressed to the Principal, Govt. 
സീൽ ചെയ്ത് കവറിന് പുറത്ത് “ തിരു വ ന ന്ത പു രം 

Ayurveda College, Thiruvananthapuram . The last date of 
ഗവ. ആയൂർവേദ കോളേജ് കൗമാരഭ്യത്യ വിഭാഗത്തിലേക്ക് the receipt of tenders will be at 3 p.m . on 16 - 10 - 2018 . The 
ന്യൂറോ സൈക്ക്യാട്രിക് സ്ക്രീനിംഗ് ടൂൾസ് വിതരണം ചെയ്യു late tenders will not be accepted . The tenders will be 
ന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ ” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 16 - 10 - 2018 - ന് opened at 3. 30 p.m . on 16 - 10 -2018 in the presence of the 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 16 - 10 -2018- ന് tenderers or their authorised representatives, who may be 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിയ്ക്ക് ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം 

present at that time. 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് Intending tenderers may on application to the 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് 

Principal , Govt. Ayurveda College, Thiruvananthapuram to 
ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 16- 10- 2018 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് 

obtain the requisite tender forms on which tenders should 
അ വ സാ നി ക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാൽമാർഗ്ഗം 

be submitted . Application for the tender form should be 
ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 50 

accompanied by cash remittance of 900 [Original GST 

Chalan for - 1 08 (SGST-54 & CGST- 54 ) should be 
കൂടുതൽ മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേ ണ്ട താകുന്നു . 

submitted for obtaining tender form ], which is the price 
ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വില നിരക്കുകൾ 

fixed for a form and which is not refundable under any 
ദർഘാസ് അംഗീക രിച്ച് നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ 

circumstances. Tender forms are not transferable. Sale of 
ഒരു വർഷം വരെയുള്ള കാല യ ള വി നു ള്ളിൽ മാറ്റം tender forms will be closed at 3 p . m . on 16 - 10 - 2018 . 
വരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില Cheque , Postage Stamps etc . will not be accepted 
- 600 ആണ്. [ ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങുന്നതിനായി 108- ന്റെ towards the cost of forms. Those who wish to purchase 
(SGST - 54 & CGST - 54 ) ഒറിജിനൽ ജി .എസ്. റ്റി ചെലാൻ 

tender forms by post shall send an additional amount of 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്). ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 504. 

50 by Money Order to cover postal charges. Duplicate 

tender forms, if required will be issued at 504. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ 

Estimated Cost _ 3, 00,000. 
തുകയുടെ 1 % തുക (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 1,500 ) 
നിരതദ്രവ്യമായി തിരു വ ന ന്തപുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് 

Intending tenderers should submit an amount of 1 % 
പിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റും 

of the quote amount as Earnest Money Deposit (Minimum 
- 200 - ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 

- 1, 500) by Demand Draft in favour of the Principal, 

Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram 
ഒരു പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു 

together with an agreement in Kerala Stamp Paper worth 
ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ നിര സി ക്കാനോ 

· 200. The rate quoted shall remain firm for acceptance till 
മാറ്റി വയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം തിരു വ ന ത പ രം 

one year from the date of acceptance. The Principal, 
ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

Ayurveda College, Thiruvananthapuram will have powers 
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ 16 -10 -2018 - ന് സർക്കാർ അവധി to postpone/ cancel the tender. If Government declares 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ 16 - 10 -2018 as a public holiday, the tender will be opened 
സമയം ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ at the same time on next working day. Further details can 
വിവരങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. 

be had from the office during office time. 
Gaz . No. 39 /2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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SI. 

Name of Items with Specification 


Quantity 
Required 


No. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് 31 - 3 - 2019 വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ 
ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. 


1 No. 


| 1 Phonological Assessment Battery : (PhAB ), 

Range 6 years to 14 years 11 months 
2 Autism Diagnostic Observation Schedule, 

Second Edition : ADOS- 2 HAND - SCORED 
KIT, Michael Rutter , Pamela C Dilavore , 
Susan Risi, Katherine Gotham , 
Rhiannon J. Luyster, Whitney Gutherine and 

Somer L . Bishop 
3 Oral and Written Language Scales, Second 

Edition (OWLS II) Comprehensive 
Hand Scored Kit, Elizebeth Carrow Wool folk 


ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനും യാതൊരു കാരണവും 
കൂടാതെ റദ്ദാക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്ത മാ യി രിക്കു ന്ന താണ്. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ 
നി ല വിലുള്ള എല്ലാ ദർഘാസ് നിബ ന്ധ ന കളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 

- [No. 5/2018 - 19) 
No. C1 - 2567/2018. 

- 3rd September 2018. 


1No. 


1 No. 


Govt. Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


Sealed tenders are invited for the Supply and 
installation of Panchakarma Equipment to the Department 
of Panchakarma in Govt. Ayurveda College Hospital, 
Tripunithura . The tenders should superscribed 
Tender for the supply and installation of Panchakarma 
Equipment to the Departmment of Panchakarma in Govt. 
Ayurveda College Hospital, Tripunithura and addressed to 
the Principal, Govt. Ayurveda College, Tripunithura. 

P . A . C – 4,38,000 . 
EMD _ 4,380. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 5/ 2018- 19) 


നമ്പർ സി1-2567 /2018 / ജി. എ . വി. സി. 


2018 സെപ്റ്റംബർ 3. 


തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജിലെ 
പഞ്ച കർമ്മ വകുപ്പി ലേക്ക് പഞ്ചകർമ്മ ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ 
വിതരണം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും നിർദ്ദിഷ്ട 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ഉദ്ദേശവില - 4,38, 000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 4,380. 


Cost of tender form ( Non refundable) (including taxes): 

- Original - 1,000. 

Duplicate — 500 . 
* 50 will be charged extra towards the postage if the 
tender form has to be sent by post. 

Date and time for sale of tender forms— 6 - 9 -2018 to 
3 -10 - 2018 , 10 . 30 a . m . to 2 p . m . 


Last date and time for receipt of tender 
6-10 -2018, 2 p. m . 


Date and time for opening of tender 
- 6-10-2018, 3 p. m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31-3- 2019 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,000. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 500. 
- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാലിൽ ലഭിക്കു ന്ന തിന് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ 50 കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പു കൾ എന്നിവ സ്വീകാ ര്യ മ ല്ല . ഫോറം 
വി. പി. പി . വഴി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 9 - 2018 രാവിലെ 10 .30 മണി മുതൽ 3 - 10 - 2018 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 6- 10 -2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 


Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government Ayurveda College, Tripunithura 
obtain the requisite tender forms against cash remittance. 
The tender form is not transferable. Cheques, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
forms the form will not be sent per V . P . P . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6- 10 - 2018, 
3 മണി. 


Government Ayurveda College , 
Tripunithura. 


DR. T. K . UMA , 

Principal. 
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STORES PURCHASE 
Collegiate Education Department 

Estimate Cost - 2 ,00,000 . 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


[നമ്പർ I/ 2018 - 19 / ജി . സി . എ .) 


നമ്പർ ബി3- 848 (1) / 2018 -19/ ജി. സി. എ . 


2018 സെപ്റ്റംബർ 17 


- 2018 - 19 വർഷത്തേക്ക് ആറ്റി ങ്ങ ൽ ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിൽ കെമിക്കലും ലാബ് ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവെച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു ക ളിൽ വിജ യി ക്കുന്ന 
സ്ഥാപ ന ങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിനകം സാധ ന ങ്ങൾ സഞ്ച 
ഓർഡറിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 2, 00 ,000. 


“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന 
വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസുകളടങ്ങിയ കവറിനു 
മുകളിൽ " ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ കെമിക്കലും 
ലാബ് ഉ പ ക ര ണ ങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തി നുള്ള 
ദർഘാസ് 2018 - 19 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16 -10- 2018 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണി വരെ ആ യി രിക്കും. ദർഘാ സു കൾ 
നൽകിയിട്ടുള്ളവരുടെയോ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 16- 10-2018 ഉച്ചയക്ക് 3 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


The envelopes containing tenders should 
bear the superscription “ Supply of Chemicals and 
Equipments to the Polymer Chemistry and Physics 
department of Government College under plan fund 
2018 -19 ” and should be addressed to “ The Principal, 
Government College, Attingal, Pin - 695 101 . Last date for 
receipt of tenders will be at 2 . 30 p .m . on 16 - 10 - 2018 . 
Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 3 p .m . on 16 - 10 - 2018 in the presence of such 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. Intending tenderers may on 
application to the “The Principal, Government College, 
Attingal” obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted. Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
- 400 + GST 12 % which is the price fixed for a form /set of 
forms and which is not refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will be closed at 2 p .m . on 16 - 10 - 2018 . 
Cheques , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, not will the forms be sent per 
V .P.P. Duplicate tender forms, if required will be issued at 
- 200 + GST 12 % per copy. 

All the tenderers should execute an agreement in 
| Kerala Stamp Paper worth 200 while submitting Tender 

Form ( vide page No. 6 of the Tender Form ). The Earnest 
Money Deposit (EMD) is required 1 % of the total cost of 
the materials quoted in tenders and should be remitted by 
Demand Draft or Fixed Deposit receipts subject to the 
minimum of 1500 . The ternderers who are eligible for 
exemption from payment of EMD should enclose copy of 
the latest certificate of Registration issued by Store 
Purchase Department, Government of Kerala. Otherwise 
the tender will be summarisely rejected . The right to 
accept or reject the tender without assigning any reason 
thereof is vested with the undersigned . 


- ദർഘാസ് ഫോമുകളുടെ വിൽപ്പന 16 - 10 - 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോമുകളുടെ വില 
- 400 ( 12 % ജി.എസ്. ടി. പുറമേ) ആണ്. ദർഘാസ് ഫോമുകൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിലയായി 
ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോമിനോടൊപ്പം 200 മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാറും 
ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശത മാനം നിര ത ദ വ്യവും 
( പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് എടുത്തത് 
കുറഞ്ഞത് 1,500 ) ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസു 
കൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന തി നോ നിര സിക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള 
അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കോളേജാഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


[ No. 1/2018 -19/ GCA ) 


the college 


No , B3 - 848( 1)/ 2018-19 / GCA . 


17th September 2018. 


Further details , if any can be had from 
office on all working days. 


| N . B : - The price to be quoted in the tender must be 


-- inclusive of all taxes. 


Sealed tenders are invited for the supply of chemicals 
and lab equipments for the Polymer Chemistry and 
Physics Departments of Government College, Attingal. 
The lists of items to be supplied will be available along 
with the Tender Forms. The successful tenderers should 
deliver the items within one month from the date of 
supply order and as per the conditions specified there in . 


Government College, 


( Sd.) 
Principal. 


Attingal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


The envelopes containing the tenders should bear 
the superscription ” No. A1/ 546/2018 -19 / GASCK Tender 


നമ്പർ എ1/ 546 /2018 - 19 / ജി. എ .എസ് . സി. കെ . 2018 സെപ്റ്റംബർ 11. 


for the supply of Lab Equipments to Microbiology 


Department” and should be addressed to the Principal, 
Govt. Arts and Science College, Kozhinjampara, 


Nattukal P. O ., Palakkad -678 554 . 


കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ്ആന്റ് സയൻസ് 
കോളേജ് “Development of Lab and Library 
പ്ലാൻ ഫണ്ട്2018-19 ” പ്രകാരം മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പി 
ലേക്ക് ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 2,00, 000- ന്റെ 
മുദവെച്ച് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ A1 /546/ 2018- 19/ 
GASCK - ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 


Last date for the receipt of tenders will be on 


15 - 10 - 2018 at 2.30 p . m . Late tenders will not be accepted . 


The tenders will be opened at 3 p . m . on 15 - 10 - 2018 in 


the presence of such of the tenderers or their authorized 


representatives who may be present at that time. 


Intending tenderers may on application to the 


ദർഘാസുകൾ പിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . ആർട്സ് ആന്റ് 
സയൻസ് കോളേജ്, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, നാട്ടുകൽ പി . ഒ., 
പാലക്കാട്-678 554 എന്ന വിലാസത്തിൽ 15 - 10 -2018 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 
2. 30 മണി വരെ സ്വീകരിക്കു ന്ന താ ണ്. വൈകി വരുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് തത്സമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കു 
വാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ ഗവ. ആർട്സ് ആന്റ് 
സയൻസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് 
ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില 450. [ 400 + 50 GST) 12 %. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ് , 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരമാവധി സമയം 
ദർഘാസിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിൽ വിജയിക്കുന്നവർ 
5 % സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് നൽകേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങൾ 
സ്വന്തം ചെലവിൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


Principal, Government Arts and Science College , 
Kozhinjampara , Nattukal P. O ., Palakkad obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 450 [ 400 + 50 
GST 12 % ) ] which is not refundable under any 


circumstances. Tender forms are not transferable . The 


maximum period required for delivery of the articles 


should also be mentioned . The successful bidder will 


- have to produce a security deposit equal to 5 % of the 


total quoted value . Articles should be supplied to this 


office at their own expense . 


Sale of tender forms will be closed 


at 


2 p . m . on 15 -10 -2018. Cheques , Postage Stamps etc. will 


- ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 ണിവരെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറം 
വേണ്ടവർ - 225 കൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


not be accepted towards the cost of forms, nor will the 
forms be sent per V. P . P. Duplicate tender forms, if 
required will be issued at 225 per copy. 


No. A1 /546/ 2018 -19 / GASCK . 


| 11th September 2018. 


Please contact College Office for further details . 


Sealed tenders are invited for the supply of Lab 
Equipments for the Microbiology Department of Government 
Arts and Science College, Kozhinjampara for an amount of 
| 2,00 , 000 under the scheme Development of Lab and Library 
under plan fund 2018 -19, asper the list appended. 


Government Arts and Sccience College, 
Kozhinjampara, Nattukal P. O ., 
Palakkad - 678 554, 


( Sd.) 
Principal . 
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Fire and Rescue Services Department 

e- TENDER NOTICE 
No. M1-9222 /2018 . 

11th September 2018 . 
e - Tenders in two cover system are invited from competent manufacturers or their authorised dealers with adequate 
stock and spares and repair capabilities for the supply of 220 Numbers of BA set as per the specifications of this 
Department. The tender is to be submitted as e -tenders through https:// etenders .kerala. gov. in . Since this is an 
e -tender, only those bidders who have enrolled in the above portal with their own Digital Signature Certificate (DSC ) can 
participate in the tender . 

E - Tender document and other details can be obtained from the above e -portal. 
The tender has two parts : 

1. Technical bid 

2 . Financial bid (BOQ ) 
Tender No. with PAC — KFRS- E - TENDER No. 02/ 2018 -19 /SN — " 220 Lakhs. 
Closing date of e- tender — 12 - 10 -2018 , 4 p . m . 
Date of pre bid meeting — 24 - 9 -2018 , 11 p . m . 
Last date & time of receipt of e - Tender — 12 - 10 -2018 , 4 p . m . 
Date of Sample verification — 17 - 10 - 2018 , 2. 30 p . m . 
Date & Time of opening of e- Tender: 

1. Technical bid — 17 - 10 - 2018 , 11 a. m . 

2 . Financial bid — 22 - 10 - 2018 , 11 a . m . 
Cost of e -Tender (online submission ) — " 29 ,500 [ 25,000 + GST @ 18 % ). 
Date up to which the rates are to remain firm for acceptance — 31 -3 -2019 . 
E .M .D . — 1 % of PAC in online payment. 

Security Deposit — 5 % of total contract amount to be furnished as bank guarantee of a Nationalised or Scheduled 
Commercial Bank . 

Period of Supply — Within 90 days from the date of supply order. 

The bidder desiring to take part in the bid shall log into https://etenders.kerala .gov. in and then select tender and 
make the payment. Bidders will be directed to the payment gateway page of the State Bank of India. There are two 
options – State Bank of India Net banking payment, payment through NEFT from other Banks to the payment 
gateway of SBI. 

For obtaining digital signature certificate (DSC ) and necessary portal enrollment bidders can visit the website 
https:// etenders.kerala . gov. in . 

Tenders will be opened online in the presence of such tenderers or their authorized representatives who have 
logged in before the prescribed time of opening of technical & financial bids. If the date fixed for opening happens to 
be a holiday/due to internet failure , the tender will be opened in the next working day, at the same time. 

The tenderer, or his representative , shall be physically present at the Fire and Rescue Services Headquarters on 
the date prescribed , with the necessary documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and 
accessories for the total understanding and verification of the technical committee . 

The price of the e-tender form shall be received only through online payment SBI/SBI NEFT. 


The cost should be quoted in Indian currency only . 
The tender has two covers: 

• Technical cover 
• Financial cover 
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The first cover i.e., the technical cover shall be uploaded with the following document: 

1. Scanned copy of Departmental Technical Specification of the product intended to supply duly signed and 
stamped by the bidder. 

The Bidder should sign , stamp and upload the Departmental Technical specification as such , along with the 
tender. Uploading the duly signed and stamped Departmental Technical Specification will be treated as the applicant is 
ready to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 

In case of any deviation from the Departmental Technical Specification , the bidder shall fill and upload specification 
compliance statement in the following proforma, clearly marking the details of deviation . The committee will check the 
admissibility of the deviation mentioned by the bidder and the tender will be admitted only if the deviation proposed by 
the bidder is acceptable for the Departmental Technical Committee . Deviations, if any , shall be strictly marked in the 
Specification Compliance Statement itself. If the applicant uploaded the Specification Compliance Statement and no 
marking is made in the column provided for marking deviation in the statement, it will be treated as the applicant is ready 
to supply the product as per the Departmental Technical Specification without any deviation . 

Specification Compliance Statement for Breathing Apparatus Set 


Details of Departmental 
Technical Specification 


Details of the product offered 


Deviation from Departmental 
Technical Specification , if any 


No . 


2 . Scanned copy of the agreement in the prescribed format in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
3. Brochure of the product intended to supply. 
4 . Work experience certificate , O . E.M . Authorisation Letter and other relevant details . 
5 . Scanned copies of the declaration by the bidder on Kerala Stamp Paper worth 200 to the effect that no 

Vigilance Case has been charge sheeted and pending trial at Court against him /his partner/ s or any of his 
directors in connection with fabrication /supply of similar product made earlier to this Department. 


I, .............. (Name, Address, firm ), do hereby declare that no Vigilance Case have been charge sheeted and 
pending trial at court against me, any of my partner/s or any of my directors, in connection with fabrication/supply 
of similar product made earlier to Kerala Fire and Rescue Services Department/Government of Kerala and none of 

us or our firm is blacklisted by any Government agencies/PSUs in Kerala . 
Pre bid meeting 

A pre bid meeting will be held at Fire and Rescue Services Headquarters , Thiruvananthapuram on the date and 
time as mentioned above . Bidders can participate in the pre bid meeting and clarify their doubts, if any . They can clarify 
their doubts by sending an e -mail to hq .frs @ kerala .gov.in and by contacting The Divisional Officer, Fire and Rescue 
Services, Thiruvananthapuram in Phone Number-09497920101 . 
Tender Opening and evaluation 
(a) Soon after the opening of the tender, the tenderers are requested to come to the Fire and Rescue Services 

Headquarters with documents and presentations on all the technical aspects of the equipment and accessories for 

the full understanding of the Head Office Purchase Committee ( Technical), on the date specified . 
(b ) Sample of BA set should be produced before the Committee for Technical Evaluation , which would be subjected 

to test by the departmental personnel. Technical expert of Bidder should be available for explaining all the aspects 

of the item . 
(c) There will not be any further communications about the opening of the technical and financial bids separately. 

Soon on opening the technical bid of e -tenders, the committee constituted to evaluate the technical aspects, will 

meet and scrutinize the technical specification of equipment submitted with the e -tender . 
(d ) During evaluation , the tenders will be first evaluated for the compliance of Departmental Technical Specification . 

Only those tenders which comply the Departmental Technical Specifications will be considered for subsequent 
financial evaluation . 
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(e ) The financial bid belonging to those dealers/ suppliers who qualified in the technical bid of the equipment as 

required above by Kerala Fire & Rescue Services Department alone will be considered . 
(f) On finalization of technical evaluation , the second cover i.e. the financial bid of the concerned competent firm will 

be evaluated by the Head Office Committee (Finance ) for consideration . 

The bidder should upload the supporting documents along with the technical cover . 
(g) The originals of Technical specification compliance statement of the product , agreement in Stamp Paper worth 

200 , the declaration on Kerala Stamp Paper worth 200 and Brochures /Photograph of the item intended to 
supply, OEM Authorisation Letter and other documents shall be produced before the undersigned soon after the 

Financial Bid opening. 
(h ) After opening the financial bid , financial evaluation will be done and the details will be uploaded in the 

financial evaluation field of the e - tender site , only after consultation with the DPC . The decision of the DPC shall 

be final on the admissibility of the tender and thereafter awarding of the contract . 
(i) The right of acceptance or rejection of e - tender or cancelling the tender without assigning any reason , 

at any stage of tendering, is solemnly vested with the Director General, Kerala Fire and Rescue Services or a 
committee appointed by him . 

The rules and regulations prescribed for e -tenders by the Government of Kerala / Store Purchase Manual, 
Government of Kerala shall be applicable to this e -tender also . If any tenderer wants any clarification on any aspect of 
the tender, he/she can send email to dt. frs @ kerala .gov.in or fax to 0471- 2337422 . 

(k ) Details with respect to the e-tender and the details of specifications of the item to be purchased can be obtained 
from the e -tender website https :// etenders.kerala . gov. in . 

(1) Any legal dispute that may arise in relation to the e-tender formalities will be restricted to the jurisdiction of 
Thiruvananthapuram District Court. 

SPECIFICATION FOR SELF CONTAINED BREATHING APPARATUS 
1. General Requirements 
• The set shall be self-contained open circuit type compressed air breathing apparatus fully conforming to 

EN -137 CLASS II: 2006 standards. 
• The BA set shall have self contained air cylinder, back plate, face mask lung demand regulator, pressure 

reducing valve , pressure hoses, warning whistle unit etc . for safe use . 
• The compressed air breathing apparatus shall be so designed that it should operate in any harsh 

environment and must be capable to with stand the rough use of fire brigade ; Also the wearer could 
breathe comfortably, without any risk of poisonous gas entering the breathing circuit from the surrounding 
environment. 


• The maximum duration of the set shall not be less than 45 minutes. 
• The main valve of the air cylinder shall be so arranged that it can be operated in worn position by the 

wearer. 
2 . Air Cylinder 
• The cylinder of the set shall be approved PESO India CCOE approved and certificate to the effect shall 

be submitted along with the tender. 
• The air cylinder shall have a minimum water capacity of 6 to 8 liters and breathing air capacity of 

minimum 1800 liters when filled at a pressure of 300 bar. 
• The working pressure of the cylinder shall not be less than 300 bar and the test pressure shall be 

1.5 times the working pressure . 
• The weight of cylinder shall not be more than 5 kg . 
• The cylinder of the set should be made of light weight composite material with aluminium liners wrapped 

in carbon fibre with a glass over wrap and surface should be resin finished . 
• The cylinder shall be marked with photo luminescent strips. 
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3 . Cylinder Valve 
• The cylinder shall be supplied with valve made of nickel plated brass and shall comply with EN 144 II. 

A test certificate from an authorized test lab shall be produced . 
• The design of the valve shall be such that it shall be protected against blockage and shall avoid 

transmission of particulate matter that may be contained in the compressed air. 
• The design and location of the valve shall be such that it shall not be closed accidentally during the use . 
• Cylinder valve shall be equipped with excess flow check valve to avoid accidental sudden release of cylinder 

pressure during any mishandling of cylinder during emergency situation . 
4 . Full Vision Face Mask 
• The face mask shall have reflex sealing, speech diaphragm , inner mask , neck strap, five finger head band and quick 

connect type connection for lung demand valve. 
• The side sealing of the face mask shall be gas tight and shall be possible to fit the face mask on almost all face 

counters . 
• The visor fitted on the face mask shall be made from scratch proof poly carbonate with maximum view to the wearer 

and shall have demisting characteristics . 
• It should have the approval of the latest EN136 and should have CE mark of conformity. 

• The face mask shall be made from silicone rubber, 
5 . Pressure Reducer 
• The set shall be supplied with a small, light, sturdy and encapsulated , high air delivery pressure reducer valve 

which directly be fitted to the cylinder valve assembly. 
• The pressure reducer valve shall reduce the pressure from 300 bar to 8 - 10 bar. 
• The pressure reducer valve shall have a high pressure outlet and low pressure outlet. 
• The high pressure outlet shall be connected to pressure gauge and warning whistle unit and the low pressure outlet 

shall be connected to Lung Demand Valve. 
• The pressure reducer valve shall have a provision of safety pressure relief valve . 
• The pressure reducer valve shall comply with the entire safety requirement stipulated under EN - 137 . 
• High and low pressure hose shall be made from the neoprene and natural rubber and shall withstand the respective 

pressure . 


6 . Lung Demand Valve 
• The set shall be provided with quick removable type lung demand valve with a rubber hose having a coupling 

connected to the low pressure side of pressure reducing valve. The LDV should offer stability, quick operation & 
first breath activation with a switch off button & tough wrap around silicone cover incorporated in an elegant 

streamlined shape for easy handling -even when wearing gloves . 
• It shall be Flame Retardant and Intrinsically safe certified . 
• The warning unit should have pneumatic whistle of 90 decibles sound intensity 
• The warning unit should give audible warning whistle 10 minutes before the nominal duration of the set. 

• The cover of the lung demand valve shall be made from silicon . 
7 . Back Plate 
• The back plate of BA set shall be glass fibre reinforced polyamide to with stand high heat and flames , and 

ergonomically shaped to give a comfortable distribution of masses and remain steady on the user s back even when 
crouching or crawling . It should have soft padded harness made of flame retardant fabric , water repellent materials 
and Extra secure fasteners made for quick on and off . The back plate should be approved to EN 137 class II and 
CE marked and designed to accept cylinder having diameter from 110 mm to 170 mm . There should be provisions on 
the Back Plate for carrying the complete set on the Back Plate . 
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• Cylinder strap should be made of heat resistant material and should be capable of accommodating cylinders of 

different diameters . The strap should have quick release coupling for changing cylinder. 


8 . Warning Whistle 


• Low Pressure Warning Whistle : BA set must be provided with low pressure warning whistle, which shall operate 

automatically , when cylinder pressure drops to a predetermined pressure (i.e. air in the cylinder is left for 10 minutes 
at the rate of 40 liters/minute) for safety margins. It should not be externally adjustable and the consumption air by 
warning whistle should not exceed 5 liters/ minute . It should be positioned at left shoulder for easy hearing and 
should produce sound not less than 90 db . 


9 . Harness 


The padded harness should be fire resistant, should not deteriorate or shrink in contact with water/moisture/water 
miscible substances or on contact with oil , grease etc. and should provide resistance to chemicals. It shall neither built 
up static electricity nor retain static charge . It should be fully adjustable to be worn by a fireman having variation in 
height and waist size. The design should be such that wearer could don the apparatus quickly without the aid of another 
including the chest and hip strap . The buckles provided should be quick release type . 


10 . Pressure Gauge 


• Water proof pressure gauge having luminous dial reading up to 350 bars shall be positioned in such a way that it 

can be read by BA wearer conveniently. It should be mounted in stainless steel case having corrosion resistance 
and protected by rubber cover. Gauge dial should be photo luminescent and shatter proof polycarbonate glass . 
It should be mounted on left shoulder . The dial must be marked red to indicate low pressure in the cylinder , in 
addition to warning whistle set to operate at a pressure when it is left with a 10 minutes air in the cylinder. 
It should be protected by safety device including restriction valve that will limit the loss of air in event of damage 
of pressure gauge to 10 liters/minute maximum . 


11 . Carrying Case 


• 


A strong moulded carrying case to store complete assembled BA set along with BA cylinder should be provided . 
It should be designed in such a way that all parts of the assembled set could be placed in its proper position . 


• 


A black colour plastic bag to cover the face mask to avoid deterioration due to the effect of ultra violet light 
and also to prevent the face mask being contaminated by oil, fuel, dust etc . shall be supplied . 


12 . Accessories 


Spare Cylinder — 1 No. 


13. Instruction Book 


• An instruction book in English , for the guidance of the user including both operating and normal maintenance 

procedure must be supplied along with each BA Set. The book must include an itemized and illustrated spare 

parts list, giving reference numbers to all parts. Necessary tool kit should be supplied with each BA Set. 
14 . Commissioning Support 


• 


The supplier shall provide free commissioning at site and should train the operators on use and operation , 
trouble shooting and normal maintenance of the BA Set . 


15 . Warranty 


A warranty of 2 years against any manufacturing defect shall be given from the date of successful receipt of 
the item . 


Office of the Director General, 
Fire and Rescue Services, Headquarters, 
Thiruvananthapuram . 


A . HEMACHANDRAN I. P.S ., 

Director General. 
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Central Prison and Correctional Home, 

Thiruvananthapuram 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 1) 


No.C .P6- 39 /2018 -19. 

18th September 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
1000 Kg, 8 x 8 x 4 " size Hindalium Sheet, required for 
the Manufactory Smithy Unit of Central Prison and 
Correctional Home, Thiruvananthapuram for the 
year 2018 -19 . 

The envelopes containing the tender forms should 
bear the superscription with the name of tender and 
should be addressed to the Superintendent, Central Prison 
& Correctional Home, Thiruvananthapuram -695 012 . 

Estimate cost of tender - 3, 95,000. 


Last date of receipt of tender along with EMD will 
be on Wednesday 24th October 2018 at 11 a.m . Sealed 
tender will be opened at 4 p.m . on the same day in the 
presence of the parties or their authorized representatives 
at the time. 


Late tenders will not be accepted . 
The tender rate is valid up to 31 - 3 -2019 . 

Tender forms are available from the office of the 
Superintendent, Central Prison & Correctional Home, 
Thiruvananthapuram at working hours . 

EMD - 4,000 . 


നമ്പർ സി. പി. 6 - 39 / 2018 - 19 . 

2018 സെപ്റ്റംബർ 18 . 
തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പിസൺ & കറക്ഷണൽ 
ഹോം മാനു ഫാക്ടറി സ്മിത്തി യൂണിറ്റിലെ നിർമ്മാ ണ 
പവർത്ത ന ങ്ങൾക്ക് 2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ക്കാ 
വശ്യമുള്ള 8 അടി വീതിയിലും 8 അടി നീളത്തിലും 4 ഇഞ്ച് 
കനത്തിലുമുള്ള ( 8 X 8 X 4 ") 1000 കിലോ ഹിന്റാലിയം 
ഷീറ്റു കൾ വിത രണം ചെയ്യു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കറ വിന് മുകളിൽ 
പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദർഘാസിന്റെ പേര് എഴുതി 
സൂപണ്ട്, സെൻടൽ ( പിസൺ & കറ ക്ഷ ണൽ ഹോം , 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ അടങ്കൽ തുക - 3,95,000. 
- ദർഘാസുകൾ നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാന തീയതി 24 - 10 - 2018 - ന് ബുധ നാഴ്ച പകൽ 
11 മണിയാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ 
അ വരുടെ പതി നി ധി ക ളു ടെ യോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 

താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർ ഘാ സുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31- 3- 2019 
വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

- സൂപ്രണ്ട്, സെൻട്രൽ പിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോം , 
തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആഫീസിൽ രൊക്കം പണമടച്ചാൽ 
പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - 4,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 800 + 5 % GST. 

പകർപ്പ് - 400 + 5 % GST. 
- മുദ്രവെച്ച ദർഘാ സി നൊടൊപ്പം സെൻട്രൽ ജയിൽ 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത 4,000 - ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
നിരതദ്രവ്യമായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന് നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കിനൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 22 - 10 - 2018 -ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 
4 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെക്ക്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രി ക്കു കയോ ചെയ്യു ന്ന ത ല്ല . ബഹു . ഡി . ജി . പി . 
( പ്രിസൺസ് & കറക്ഷ ണൽ സർവ്വീസസ്) അവർകളുടെ 
ഉത്തരവിന് വിധേയമായി ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ 
വ്യക്തിയുടെയോ ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള 
അധികാരം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പ്രിസൺ സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 

ടെണ്ടറിനെ സം ബ ന്ധിച്ച വിവ ര ങ്ങ ൾ ഓഫീസ് 
പ്രവൃത്തി സമയത്ത് സെൻടൽ ( പിസൺ സൂപണ്ട് 
ആഫീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


Cost of tender form : 

Original - 800 + 5 % GST. 
Duplicate - 400 + 5 % GST. 


EMD should be submitted through DD worth 4 ,000 
along with the sealed tender in favour of the 
Superintendent, Central Prison , Thiruvananthapuram . 

Cost of tender forms are not refundable under any 
circumstances . Last date for the sale of tender form is 
22 -10 - 2018 at 4 p . m . 


Cheques , Postage Stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will be the forms be sent 
per VPP. 

In accordance with the rules and regulation of the 
directions of the Director General of Prisons & 
Correctional Services , the tender will be fixed to the 
lowest rate quoted by the bidder. 


The Superintendent, Central Prisons & Correctional 
Home reserves the right to accept or reject all or any of 
the bids without assigning any reason whatsoever. 

For more details contact office of the Superintendent, 
Central Prisons & Correctional Home, Poojappura on 
working days at office hours. 
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No. CP6-40/2018- 19 . 


14th September 2018. 


(2) 


നമ്പർ സി . പി . 6 - 40 / 2018 - 19 . 

2018 സെപ്റ്റംബർ 14 . 
- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പിസൺ & കറക്ഷണൽ 
ഹോം മാനുഫാക്ടറി ലതർ യൂണിറ്റിലെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തന 
ങ്ങൾക്ക് 2018 - 19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാവശ്യമുള്ള ലതർ 
മെറ്റീരിയലുകളും അനുബന്ധ സാധ ന ങ്ങളും വിതരണം 
ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തിക 
ളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Sealed tenders are invited for the supply of Leather 
and related materials mentioned below , required for the 
Manufactory Leather Unit of Central Prison and 
Correctional Home, Thiruvananthapuram for the year 
2018 -19 . 


The envelops containing the tender forms should 
bear the superscription with the name of tender and 
should be addressed to the Superintendent, Central Prison 
& Correctional Home, Thiruvananthapuram -695 012 . 


Estimate cost of tender - 2 , 75,675, 


Last date of receipt of tender along with EMD will 
be on Monday 22nd October 2018 at 11 a .m . Sealed 
- tender will be opened at 4 p . m . on the same day in the 

presence of the parties or their authorized representatives 
at the time. Late tenders will not be accepted . 

- The tender rate is valid up to 31 -3- 2019 . Tender forms 
are available from the office of the Superintendent, 
Central Prison & Correctional Home, Thiruvananthapuram 
at working hours. 


EMD - 3,000. 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കറവിന് മുകളിൽ 
പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദർഘാസിന്റെ പേര് എഴുതി 
സൂപ്രണ്ട്, സെൻട്രൽ പിസൺ & കറ ക്ഷ ണൽ ഹോം , 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ അടങ്കൽ തുക - 2,75,675. 

ദർഘാസുകൾ നിരതദ്രവ്യം സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
അ വ സാന തീയതി 22- 10- 2018 തിങ്ക ളാഴ്ച പകൽ 
11 മണിയാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ 
അ വ രു ടെ പതി നി ധി ക ളു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് ടെണ്ടറുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 

താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ നിരക്ക് 31 -3 -2019 
വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

- സൂപ്രണ്ട്, സെൻട്രൽ പ്രിസൺ & കറക്ഷണൽ ഹോം , 
തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആഫീസിൽ രൊക്കം പണമടച്ചാൽ 
പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - 3,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ - 600 + 5 % GST. 

പകർപ്പ് - 300 + 5 % GST. 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാ സി നൊടൊപ്പം സെൻട്രൽ ജയിൽ 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത 3,000 - ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
നിരതദ്രവ്യമായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
-- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന് നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കിനൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 20 - 10 - 2018 -ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 
4 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെക്ക്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രി ക്കു കയോ ചെയ്യു ന്ന ത ല്ല . ബഹു . ഡി . ജി . പി . 
( പിസൺസ് & കറക്ഷണൽ സർവ്വീസസ്) അവർകളുടെ 
ഉത്തരവിന് വിധേയമായി ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കു ന്ന വ രിൽ 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖ പ്പെ ടു ത്തിയ സ്ഥാപ ന 
ത്തിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ ടെണ്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന 
താ യി രി ക്കും . യാതൊരു കാര ണ വും കൂടാതെ ടെണ്ടർ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ 
പ്രിസൺ സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
-- ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി 
സമ യത്ത് സെൻട്രൽ പിസൺ സൂപണ്ട് ആഫീ സിൽ 
ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


Cost of tender form : 

Original — 600 + 5 % GST. 
- Duplicate - 300 + 3 % GST. 
EMD should be submitted through DD worth 3,000 
along with the sealed tender in favour of the 
- Superintendent, Central Prison , Thiruvananthapuram . 

Cost of tender form is not refundable under any 
circumstances . Last date for the sale of tender form is 
20 -10 -2018 at 4 p . m . 


Cheques, Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 
VPP. 


In accordance with the rules and regulation of the 
directions of the Director General of Prisons & 
Correctional Services, the tender will be fixed to the 
lowest rate quoted by the bidder. 


- The Superintendent, Central Prisons & Correctional 
Home reserves the right to accept or reject all or any of 
the bids without assigning any reason whatsoever. 


For more details contact office of the Superintendent, 
Central Prisons & Correctional Home, Poojappura on 
working days at office hours. 
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LIST OF ITEMS 


Sl. No . 


Items 


Quantity 


10000 DCM 


1 
2 


10000 DCM 


10 Roll 


Leather (Upper) 
Leather (Lining ) 
Machine Twain 
Leather Insole (Melody Leather ) 
Beading Leather 
Shoe Eyelet 
Shoe Lace 
Rubber Sole 
Fevicol SR 


500 DCM 
10 Kg. 
2000 Nos. 


അടങ്കൽ തുക - 4,84, 812 . 
നിരതദ്രവ്യം- 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ); 

ഒറിജിനൽ - 1,680. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 840. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും- - 10 - 10 - 2018, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 - 10 -2018, 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 11 - 10 - 2018, 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 3 - 2019. 


200 Pair 


20 Sheet 
15 Ltr. 


Latex 


2 Ltr. 


Wax Polish 


10 Nos. 


Polish Brush 


10 Nos. 


2 Btl. 


Leather Dye ( Colour) 
Nails 1" 
Nails 1/2 " 
Twain ( Hand Stitching) 


2 Kg. 
1 Kg. 


ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യമുള്ളവർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വ യ്ക്കു ന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


16 


20 Rolls 


Central Prison & Correctional Home, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
| Superintendent. 


SPECIFICTION 


Medical Education Department 


All instruments should have CE and ISO 
Certification . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ സി3 - 18580 (2 )/ 2018 / മെ . കോ . തി . 2018 


സെപ്റ്റംബർ 11. 


Instruments manufactured with passivation process 
to create extra layer for protecting instruments from 
rust. 
Should have data matric code to know the details 
about the particular instrument. 
All cutting instruments should have stainless 410 /420 
grade steel. 


SI 


Name of Instruments 


- 


Oty . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ജനറൽ സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് Open Surgical Instruments 
( 8 items) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

- ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും , സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽതുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

പുനർ ദർഘാസ് നമ്പർ 88/ 2018 . 


Ab 
| 1 

2 
3 
4 

5 
- 6 

7 
8 


T. C. Baby Metz Scissors 145 mm 
T. C. METZENBAUN Scissors DVD 200 mm 3 
De Bakey ATR forceps 2 mm STR 200 mm 10 
De Bakey ATR forceps 2.8 mm STR 200 mm 8 
De’ Bakey straight forceps 1 mm tip 195 mm 10 
Hertzler Abdominal retractor 20 x 25 mm 2 
Simon Uterine scoop 6 . 8 mm - 242 mm 1 
Simon Uterine scoop 8 . 5 mm - 242 mm 1 
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TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

- നമ്പർ സി3- 18580 (3)/ 2018 / ജി . എം. സി. റ്റി. 2018 സെപ്റ്റംബർ 11. 
- One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്ആശുപത്രിയിലെ 
free delivery at the department concerned , 

ജന റൽ സർജറി വിഭാ ഗ ത്തി ലേ യ് ക്ക് Open Surgical 
otherwise the tender will be rejected . 

Instruments (5 items) 21960132 M mlcelas mlculo 
3. Advance payments conditions will not be 

- ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
considered . 

- ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന ക വ റിനു മുകളിൽ 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
it will be refundable under any circumstances. 

കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011, കേരളം എന്ന 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി യിലും , സ മ യ ത്തും അ പ്പോ ൾ 
Manuscripts should be avoided as far as possible . ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ 
Tenders should be accompanied with a formal 

ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
agreement executed in 200 Kerala - non 

- തു റ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ 
Judicial — Stamp Paper together with required sum പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
of Earnest Money Deposits . 

പുനർ ദർഘാസ് നമ്പർ 89/ 2018. 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the അടങ്കൽ തുക - 4, 59,330. 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 

നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
favour of the Principal , Medical College , ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില നികുതി സഹിതം: 
Thiruvananthapuram . 

ഒറിജിനൽ - 1, 546. 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 773. 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
their tender. 

സമയവും- 10 - 10 - 2018, 3 മണി. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
superscription as specified are liable to be rejected . സമയവും 11 - 10 -2018, 2. 30 മണി. 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11 - 10 - 2018 , 
Deposit will not be entertained . 

3 മണി. 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
circumstance. 

31 - 3 - 2019. 
For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് 

അളവ് 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

1. Dietrich potts scissors 45° Angle 180 mm 3 
selection . 

2. Joll Thyroid Retractor 152 mm 
13. Tenders should bear the signature and full postal 3. T. C . Mayo Hegar NDL Holder Hvy. Serr 185mm 5 
address of the tenderers wherever necessary . 

4. T. C. Mayo Hegar NDL Holder Hvy. Ser 205mm 5 
The undersigned reserves the right to reject any 5. T. C . Crile - Wood NDL Holder Serr 145 mm 5 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യമുള്ളവർ 
15. Specifications of the items are given in the list. 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
lowest price whose specification conforms to the പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
requirements in the Tender Notification . 

ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
the tenderers or their authorized representatives - ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
who may present at the time. They should have വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
valid authorization letters. 

- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യ ത്തി സമയത്ത് ഈ 
18 . More details can be had from this office on 

ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ 
working hours. 

നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി. 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 

വ യ്ക്കു ന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


Gaz . No. 39 /2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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SPECIFICTION 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 

requirements in the Tender Notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 
More details can be had from this office on 
- working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees . 


18. 


. 


M 


സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
- പ്രിൻസിപ്പാൾ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്1 -4274 /2018 / ഗവ. മെ . കോ . മ . 2018 സെപ്റ്റംബർ 7. 


- മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് 
പ്ലാന്റിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 


ഇനം 


അളവ് 


നമ്പർ 


All the instruments should have CE and ISO 
Certification . 
Instruments manufactured with passivation process 
to create extra layer for protecting instruments from 
rust. 
Should have data matric code to know the details - 
about the particular instrument. 
All cutting instruments should have stainless 
410 / 420 grade steel. 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned, 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 200 Kerala - non 
Judicial — Stamp Paper together with required sum 
of Earnest Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tender. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 


500 കിലോഗ്രാം 
| 2600 ലിറ്റർ 


1 ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം 
2 സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് 

സൊല്യൂഷൻ 
3 ഫെറിക് ആലം 
4 പോളി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് 


5000 കിലോഗ്രാം 


148 കിലോഗ്രാം 


- ടെൻഡർ നൽകുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെൻഡർ നമ്പർ 
എസ്1 - 4274 | 2018 | ഗവ . മെ . കോ . മ . എന്ന് വ്യക്ത മായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില . 

ഒറിജിനൽ - 1,512 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് - 756. 
ടെൻഡർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 10 - 2018, 3 മണി. 


ടെൻഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
11 - 10 - 2018, 3 മണി. 

- ടെൻഡർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 12 - 10 - 2018 , 
- 11 മണി. 


ടെ ൻ ഡറിൽ പറയുന്ന നിര ക്കു കൾ ( പാ ബ ല്യ ത്തി 
ലിരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31- 3 - 2019. 

- ടെൻ ഡർ ഫോറം ലഭിക്കുന്ന തിനും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ വിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, മഞ്ചേരി- 676 121 . 
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No. S1- 4274/2018/GMCM. 


7th September 2018. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 % 


Sealed tenders in the prescribed form are invited from 
the manufacturers /authorized dealers for the supply of the 
following items for Sewage Treatment Plant of Govt. 
Medical College Hospital, Manjeri. 


ടെണ്ടർ അ യ യ് ക്കുന്ന കവ റിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ - എസ്1/ 2083 / 2018 / എച്ച്. ഡി. എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,512. 


Sl. No. 


Name of Item 


Quantity 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11 - 10 -2018 , 3 മണി. 


- 1 
- 2 


Hydrated Lime 
Sodium Hypochlorite Solution 
Ferric Alum 


5000 Kg. 
2600 litre 


- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
- 12 - 10 - 2018 , 5 മണി. 


- 3 


5000 Kg. 
148 Kg. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 15 - 10 - 2018 , 
12 മണി. 


4 


Poly Electrolyte 


Superscription Tender Number should be specifically 
noted as S1 / 4274/ 2018/ GMCM. 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 3 - 2019. 


EMD Cost _ 1 %. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


Price of tender form : 

Original — 1,512. 
Duplicate - 756. 


No. S1 - 2083 / 2018/ HDS. 


10th September 2018. 


Date and time of close of sale of tender forms— 
10 - 10 - 2018, 3 p . m . 


Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the Upgradation of Server Computer to 
Govt . Medical College Hospital, Kozhikode. 

Tender Cost - 4, 05,000. 


Date and time for receipt of tender 
11-10 -2018, 3 p . m . 


EMD Cost — 1 % . 


Date and time for opening of tender 
12 - 10 -2018 , 11 a. m . 


Superscription Tender Number should be specifically 
noted - - S1 /2083/ 2018/ HDS. 


Date up to which rates are to be firms 
31-3-2019. 


Price of tender (ST Cash only /Money order ) — 


- 1, 512 . 


Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Principal, Government Medical College, Manjeri. 


Date and Time of close of sale of tender 
form — 11-10 -2018 , 3 p . m . 


Date and time for receipt of tender 
12 -10- 2018, 5 p. m . 

Date and time for opening of tender 
- 15-10-2018, 12 Noon. 


Govt. Medical College, 

(Sd.) 
Manjeri. 

- Principal. 
ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് 


Date up to which rates are to be firms — 
31- 3 -2019 . 


നമ്പർ എസ്1 - 2083/ 2018 / എച്ച്. ഡി. എസ്. 2018 സെപ്റ്റംബർ 10. 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
Upgradation of Server Computer വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 

| 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


Govt. Medical College, 


- (Sd.) 
Superintendent. 


അടങ്കൽ തുക - 4,05 ,000. 


Kozhikode. 
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ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


| No. S6 -9448/ 2018 / MCC. 


12th September 2018 . 


നമ്പർ എസ്6 -9448/ 2018/ എം . സി. സി. 


2018 സെപ്റ്റംബർ 12 . 


- കോഴി ക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ "പ്ലാസ്റ്റിക് 
ഇനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതും ആയ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
available from this office are invited from manufacturers or 
authorised suppliers for the supply of Plastic items to the 
department of Microbiology , Govt. Medical College , 
Kozhikode as detailed below . Demonstration of the item is 
to be done if necessary. 

Estimate cost - 4, 61,250 . 
EMD _ 10 % of the quoted amount ( Minimum " 1. 500) 


oun 


im 


അടങ്കൽ തുക - 4,61,250. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ- 1,062. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 531. 
തപാൽവഴി - 1,112 . 


Cost of tender form : 

Original - 1,062 . 
Duplicate — 531. 


By post - 1, 112. 


നിര ത ദ വ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശത മാനം 
( മിനിമം - 1,500 ) 


Last date of sale of tender form by post 
3-10-2018. 

Last date and time of sale of tender form 
10-10- 2018, 3 p . m. 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 


3 - 10 - 2018 . 


Last date and time of receipt of tender form 
11 -10 -2018, 11 a. m . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 10 - 10 - 2018, 3 മണി. 


Last date and time of opening of tender form 
11 - 10- 2018, 11 .30 a . m . 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 10 - 2018 , 11 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും - - 
11 - 10 - 2018 , 11.30 മണി. 


ദർഘാസ് നമ്പർ കവറിനുമുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നേരിട്ട് 
നൽകു ക യോ , പിൻ സി പ്പാൾ മെ ഡി ക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴി ക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം 
രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രധിനിധിയുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും . തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിഓർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Tenders should be superscribed with Tender No . and 
addressed to the Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode. Each tender should be submitted along with 
an agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth 200 and EMD @ 1 % of the total cost of the item 
tendered for (minimum 1 ,500 ). The tenders will be 
opened on the above date in the presence of the tenderer 
or their authorised representatives . 

Rate should be quoted in Indian rupees only against 
payment. The tenders without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque , Draft, Postage Stamp etc. will not be 
accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala , on 
request, along with the remittance of 250 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Kozhikode. 

Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working hours 
(0495 -2350212 ). 


200 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യ 
ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോ ളേജിന്റെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
ടെണ്ടർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Govt. Medical College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 
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Estimated Cost - 1 ,50 ,000 . 
ലഘദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 

Intending tenderers may on application to the 
നമ്പർ എസ്- 1447 / 2018/ സി.എൻ. സി. 2018 സെപ്റ്റംബർ 6. 

Principal, Govt. College of Nursing, Kozhikode, obtain the 
കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ requisite tender forms on which the tenders should be 
അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കിൽ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ട്രോമാ 

submitted . 
മാനേജ്മെന്റ് സിമുലേറ്ററുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ 

Application for tender forms should be accompanied 
നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ - by a cash remittance of 450 which is the price fixed 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

for a form /set of forms and which is not refundable under 
അടങ്കൽ തുക - 1,50,000 . 

any circumstances . 
നിരതദ്രവ്യം - ടെൻഡർ തുകയുടെ 1 %. 

The tender forms are not transferable . Sale of tender 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

forms will be closed at 3 p .m . on 1 - 10 - 2018. Cheques , 

Postage Stamps, etc . will not be accepted towards the 
ഒർജിനൽ- 450. 

cost of form nor will the forms be sent per V .P .P . 
തപാൽ വഴി - 500. 

Duplicate tender form , if required will be issued at 225 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 225. 

per copy. Postage of 50 is to be added if tender form 

is required by post. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 1- 10 - 2018 , 3 മണി. 

Govt. College of Nursing, 

( Sd.) 
ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും Kozhikode . 

Principal. 
സമയവും 3 - 10 - 2018, 4 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
4 - 10 - 2018 , 11.30 മണി. 

Technical Education Department 
തപാൽവഴി വില്പന തീരുന്ന തീയതിയും സമയവും - 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
27 - 9 - 2018 , 3 മണി. 

നമ്പർ പി1 - 5034 / 2018/ CET. 

2018 ഏപ്രിൽ 30. 
തുക നിശ്ചിതമായി നിൽക്കേണ്ട തീയതി- 31- 3- 2019 . 

ദർഘാസുകൾ "എസ്- 1447 / 2018 / സി .എൻ. സി . എന്ന തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മെയിൻ 
മേലെഴു ത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ " പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഓഫീസിലേക്ക് A3 Digital Duplex Copier/Duplex Laser 
ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഒ., Printer with Colour Scanner വിത രണം ചെയ്യാൻ 
കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 

- താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്ന് ദർഘാ സു കൾ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . നിശ്ചിത തീയതിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർ ഘാ സു കൾ 
മേൽസൂചിപ്പിച്ച ദിവസം കൃത്യസമയത്ത് ദർഘാസുകാരന്റെയോ ദർഘാസ് നമ്പർ- 11/P1 /18/ MO . 
അംഗീ ക ത പതി നി ധിയുടെ യോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

www.etenders. kerala.gov.in എന്ന സൈറ്റിലെ നമ്പർ 
വില യായി മണി യോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 

2018 DTE _ 231361 _ 1 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 200 വില യുള്ള കേരള സർക്കാർ കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ - www.cet .ac. in / 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മത പത്രം 

www .etenders.kerala . gov.in - 8 elejeom . 
വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്യവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടു തൽ 

ദർഘാസുകളുടെ വില - 472 ( 400 + 18 % GST). 
വിവരങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക . 2,00,000. 

നിരതദ്രവ്യം - 2,000. 
No. S -1447/ 2018/ CNC . - 6th September 2018. 

www. etenders. kerala. gov.in എന്ന സൈറ്റ്മുഖേന 
Sealed tenders are invited for the supply of the 

സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 15 - 10 - 2018 , 
Trauma Management Simulators for Advanced Skill Lab of 

3 മണി. 
Govt. College of Nursing, Kozhikode. The envelope 
containing the tender should bear the superscription 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20 - 10 - 2018, 
“ Tender for the supply of Trauma Management Simulators 

11 മണി. 
No. S - 1447 /2018 /CNC and should be addressed to the 
Principal , Govt. College of Nursing , Kozhikode -673 008 . 

- ദർഘാസ് വിലയും നിരതദ്രവ്യവും ഓൺലെനായി 
Last date for receipt of tenders will be 3 - 10 - 2018 . അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 200 
Late tenders will not be accepted . The tenders will be വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും 
opened at 11. 30 a . m . on 4 - 10 - 2018 in the presence of അപ്ലോഡ്ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി 
such of tenderers or their authorized representatives who 

മുതൽ ആറ് മാസം വരെ വില നിര ക്കിന് പ്രാബല്യം 
may be present at that time. 

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Gaz . No. 39 /2018/DTP ( Stores Purchase ). 
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No. P1/ 6472 /2018/ CET. - - 8th September 2018. No. D /2708/2018 . 

12th September 2018. 
Tenders are invited for the supply of A3 Digital Sealed tenders are invited for the supply and 
Duplex Copier/Duplex Laser Printer with Colour Scanner at 

installation CCTV Camera for Govt . Polytechnic College, 
Main Office, College of Engineering Trivandrum , 

Nedumkandam . 
Thiruvananthapuram . 
Tender No. — 11 /P1/ 18 /MO . 

- The tender should be superscribed No . D / 2708 /18 

supply and installation of CCTV Camera at Govt. 
ID in www .etenders .kerala .gov.in — 2018 _ DTE _ 231361 _ 1 

Poytechnic College, Nedumkandam and addressed to the 
(For more details visit www .cet.ac. in / www .etenders. Principal, Govt. Poytechnic College, Nedumkandam before 
kerala . gov. in ). 

3 p .m . on 16 - 10 -2018 . Late tenders will not be accepted . 
Estimated Cost - 2,00,000 . 

The tenders will be opened at 11 a.m . on 17 - 10 -2018 in 
EMD - 2, 000 . 

the presence of such of the tenderers or their authorized 
Cost of tender form - 472 ( 400 + 18 % GST ). representatives who may be present at that time. 
Last date and time for uploading the documents in 

Estimated Cost - 4,11,400 . 
the website www. etenders. kerala . gov. in - 15 - 10 - 2018 , 

Intending tenderers may on application to the 
3 p . m . 

Principal to obtain the requisite tender forms on which 
| Date and time of opening of tender - 20 - 10 - 2018 , 

tenders should be submitted . Application for the tender 
11 a. m . 

forms should be accompanied by a cash remittance of 
The tender cost and EMD will be remitted through 800 +GST 18 % which is the price fixed for a form and 
e- Payment facility provided by the e- Procurement system . 

which is not refundable under any circumstances. Sale of 
An agreement in Kerala Stamp Paper value of 200 must 

tender forms will be closed at 2 p . m . on 16 - 10 - 2018 . 
be executed and signed and scanned copy must be 

Cheques , Postage Stamps, etc . will not be accepted 
uploaded along with other tender documents. 

towards the cost of forms, nor will the forms be sent per 
College of Engineering, 

( Sd.) 

VPP. Duplicate tender forms, if required will be issued at 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 

- 400 + GST 18 % per copy. 


Government Polytechnic College , 
Nedumkandam . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


No. D2 / 4199 2018/ GECTCR . - 8th September 2018. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
equipment for Government Engineering College , Thrissur. 

Tender No. - D2 /51 / 18 -19 . 


Approximate Cost— 1,25,000 . 


Tender value - 672 + Postal charges. 


നമ്പർ ഡി / 2708/ 2018. 

2018 സെപ്റ്റംബർ 12. 
- നെടുങ്കണ്ടം ഗവ . പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലേക്ക് 
സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കു ന്നതിനായി മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ ഡി / 2704 / 18 നെടുങ്കണ്ടം ഗവ . 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലേക്ക് സിസിടിവി ക്യാമറകൾ 
വാങ്ങുന്നതിനായിഎന്നെഴുതിയ ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത 
കവർ പിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. പോളി ടെക്നിക്ക് കോളേജ്, 

നെടു ങ്കണ്ടം- 685 553 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 16 - 10 - 2018 , 
3 മണിക്കു മുൻപായി ലഭിച്ചിരിക്കണം. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാ സുകൾ 17 - 10 - 2018 പകൽ 11 മണിക്ക് ഹാജരായ 
ദർഘാസുകാരുടേയോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധി 
കളുടേയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ആടങ്കൽ തുക - 4,11,400. 

താല്പര്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 
800 + ജി . എസ്. ടി. 18 % ഓ ഫീസിൽ അടച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ഫോറത്തിൽ ദർഘാസുകൾ നൽകണം. ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാൽ വഴി ആവശ്യമുള്ളവർ തപാൽ ചാർജ് - 50 കൂടി 
ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില 400 ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
16 -10 -2018 പകൽ 2 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവി ര ങ്ങൾ ഓ ഫീസിൽ നിന്നും അറി യാ വു ന്ന താ ണ് . 
ഫോൺ നമ്പർ: 04868 234082. 


Department - Chemical Engineering. 

Items and Specification — Losses due to pipe fitting 
Apparatus . 


Last date and time of issue of tender — 15 - 10 - 2018 , 
12 Noon. 

| Last date and time of receipt of tender - 15-10- 2018, 
2 p . m . 


Date and time of opening of tender — 16 -10 -2018, 11 a.m . 
Phone No: 0487 2334144 


website : www. gectcr.ac .in 
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| Intending tenderers may obtain the requisite tender ശ്രീകൃഷ്ണ പുരം, പാലക്കാട്-678 633 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ 
form from Principal, Govt. Engineerig College, Thrissur on -- അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു 
cash remittance of cost of tender form + postal charge . കാണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാണം 
Tender forms are not transferable . Late tenders will not be കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ 
accepted . Application for the tender form should be 

വിൽപന 16 - 10 - 2018, 1 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
accompanied by cash remittance, as per the price fixed for 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റൽ 
the tender form . Cheques, postage stamps , etc . will not be 

ഓഡർ എന്നിവയും വി . പി. പി . ആയും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

ഡ പ്ലി ക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ - 236 കൂടി 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms be 

ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം 
sent per VPP. 

- 200- ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക 
- Tenders should be accompanied by EMD of 1 %, സമ്മതപത്രവും, ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റായി - 1,500 നിരതദ്രവ്യവും 
subject to a minimum of 1, 500 of the amount by DD സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
drawn in favour of the Principal, Govt. Engineering 

( No. 08/2018 -19) 
College, Thrissur with an agreement in Kerala Stamp Paper 
worth 200 . Details can be had from the Govt. | No, D1/4287/2018/ GEC SKP. 18th September 2018. 
Engineering College office working hours. 

Sealed tenders are invited for the supply of 

" " Sports equipments to Govt. Engineering College , 
Govt. Engineering College , 

( Sd.) 
Thrissur. 

Sreekrishnapuram . The envelopes containing the tender 
Principal. 

should bear the superscription “ Tender for the supply of 
ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

sports equipments for Physical Education Department” and 

should be addressed to the Principal, Government 
[ നമ്പർ 08 / 2018 - 19) 

Engineering College, Sreekrishnapuram , Mannampatta P . 0 ., 

Palakkad , Kerala -678 633. The last date for receipt of 
നമ്പർ ഡി1-4287 /2018 / ജിഇസി എ . പി . 

tenders will be 16 - 10 -2018 at 2 p . m . Late tenders will not 

2018 സെപ്റ്റംബർ 18. be accepted . 
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ Estimated Cost - 1 , 48,500 . 
ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂ ക്കേ ഷൻ വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് കായിക - The tenders will be opened at 3 p. m. on 17-10- 2018 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വി ത രണം ചെയ്യു വാൻ താല് പ ര്യ മുള്ള in the presence of such of the tenderers or their 

സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദവെച്ച ദർ ഘാ സു കൾ authorized representatives who may be present at that time. 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Intending tenderers may on application to the Principal, 
അടങ്കൽ തുക- 1,48,500. 

Government Engineering College , Sreekrishnapuram , 

Mannampatta P. O ., Palakkad , Kerala -678 633 (Phone- 0466 
- പൂ രി പ്പിച്ച ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു 

2260350 /565 ) obtain the requisite tender forms on which 
പുറത്ത് “ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള 

tenders should be submitted . Application for the tender 
കായിക ഉപകരണങ്ങൾ” എന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി 

form should be accompanied by a cash remittance of 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, മണ്ണമ്പറ്റ - 472 ( postal charges - 50 ) which is the price fixed for 
പി . ഒ ., ശ്രീകൃ ഷ്ണ പുരം, പാല ക്കാട്- 678 633 എന്ന a form /set of forms and which is not refundable under any 
മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പൂരിപ്പിച്ച circumstances. The tender forms are not transferable . Sale 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 16 - 10 - 2018, of tender forms will be closed at 1 p. m . on 16 - 10 - 2018 . 
2 മണി. അവസാന തീയതിയും സമയവും കഴിഞ്ഞു Cheques , postage stamps, etc . will not be accepted 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 

towards the cost of tender forms, nor will the forms be 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന സമയം 

sent per V.P.P. Duplicate tender forms, if required will be 
17 - 10 - 2018, 3 മണി. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് 

issued at 236 per copy . 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച ആൾക്കോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന | EMD for an amound of 1,500 should be submitted 
വ്യക്തികൾക്കോ ഹാജ രാ കാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാ സു കൾ 

along with the tender by way of D . D drawn from a 
ആവശ്യമുള്ളവർ 472 അടച്ച് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും Nationalized Bank in favour of Principal, Govt. Engineering 

നേരിട്ടു വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ തപാ ലിൽ College , Sreekrishnapuram. Prliminary Agreement prepared 
ആവശ്യമുള്ളവർ 522 മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, in Kerala Stamp Paper 200 should be submitted along 
സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, മണ്ണമ്പറ്റ പി. ഒ., with tender form. 
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Sports Equipments 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയക്കേണ്ടതാണ്. 


- St. 

No . 


Item with Specification 


Quantity 


1 


Leg press 


| 1 No. 


2 


Leather Medicine Ball, 3Kg 


3 Leather Medicine Ball, 5Kg 
4 Decline Chest press good quality, durable, 

good performance 


ദർഘാസ്തുകയുടെ 1 % (മിനിമം 1, 500) നിരതദ്രവ്യവും 
- 200 വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാർ 
ചെയ്ത ഒരു പ്രാരംഭ കരാറും നിശ്ചയമായും ദർഘാസിന്റെ 
കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിശ്ചിത ദിവസത്തിനും 
സമയത്തിനും മുൻപായി ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പുവെച്ച 
മേലധികാരി മുൻപാകെ ലഭിച്ചിരിക്കേ ണ്ടതാണ്. വൈകി 
ലഭിക്കുന്നതോ ആവശ്യമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസിനുവേണ്ടിയുള്ള 
മണി ഓർഡറുകൾ 11- 10 - 2018 , 2 മണിക്കോ അതിനു മുൻപോ 
നിശ്ച യ മാ യും ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതികൾ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അവധി 
ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പക്ഷം തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസംതന്നെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില 
മറ്റു തരത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


, 


5 


Triceps curl Machine free weight, good 
quality, durable, good performance 


6 


Hyper extension machine for back , abs 
muscle free weight, good quality, durable, 
good performance 


7 


Stretching machine for whole body free 
weight, good quality, durable, good 
performance 


For all equipments should be given 5 years 
Guarantee/Warranty . 


Govt. Engineering College, 
Sreekrishnapuram , Mannampatta P . O ., 
Palakkad- 678 633. 


(Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ - 397 / ( എ )/ 2018. 

2018 സെപ്റ്റംബർ 4. 
- നെരുവമ്പം ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ 
മോട്ടോർ മെക്കാനിക്ക് വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ള വ രിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാ ന ത്തിലു ള്ള തു മായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 01/ 2018- 19 . 
അടങ്കൽ തുക - 1, 29,500. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 500 + GST. 

ദർ ഘാസുകൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 - 10 - 2018 , 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 - 10 - 2018 , 2 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11 -10 - 2018 , 
3 മണി. 


No. E -397(a)/2018. 

4th September 2018 . 
Sealed Competitive tenders are invited for the supply 
of Machineries for the use of Automobiles Workshop , 
Govt . Technical High School, Neruvambram. 

Superscription Supply of Machineries for the use 
of Automobiles Workshop . 

Tender No. - 01/2018- 19 . 
Estimate Cost - 1, 29, 500 . 

Last date and time of sale of tender form — 11-10-2018, 
11 a. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
11- 10 -2018, 2 p . m . 

| Opening date and time of tenders - 11 - 10 - 2018 , 
3 p . m . 

Tender forms and List can be had from the Office of 
the Superintendent, Govt. Technical High School, 
Neruvambram , P. O . Payangadi, Pin -670 303, Kannur on a 
Cash /Money Order remittance of 500 + 18 % GST. 
No other form of remittance will be accepted . 

Those who want tender form by post should send 
an additional amount of 27 towards the postal charge . 

E . M . D . — 1 % of the quoted value by means of 
Demand Draft /FDR drawn in favour of the Superintendent 
- ( Minimum of 1, 500 ) , Govt. Technical High School, 

Neruvambram from a Nationalized Bank , Bankers cheque 
will not be accepted . 

Tenders should be accomplished by an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 200 . Tenders without 
Agreement, E . M . D . will be rejected . Tender should be 
clearly superscribed and the same will be opened at the 
specified date and time on the presence of such tenderers 
or their authorized representative . Late tenders will not be 
considered . If the opening date happens to be a holiday 
the tender will be opened on the next working day. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിവരങ്ങൾ അട ങ്ങിയ ലിസ്റ്റും 
മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നെരു വമ്പം ഗവ . ടെക്നിക്കൽ 
ഹൈസ്കൂൾസൂപണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും 
500 + 18 % GST - ക്ക് തപാലിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അസ്സൽ 
ഫോറത്തിന്റെതന്നെ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
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LIST OF EQUIPMENT/MACHINERY 


ടെണ്ടർ ഫോറം നേരിട്ടും തപാൽ മാർഗ്ഗവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയും 
തപാൽ ചാർജ്ജായ 35 മണിയോർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Sl. 


Details of items with 

specification 


Quantity 


No . 


കുറിപ്പ്: 


ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ളുടെ വിശ ദ വി വരം ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- നിരതദ്രവ്യം 


1 %. 


- 200 മുദ്ര പത ത്തിൽ ഉട മ്പടി അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


കമ 


എണ്ണം 


ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടികയും 

സ്പഷ്ടീകരണവും 


നമ്പർ 


1 Four- Stroke 4- Cylinder petrol engine in 1 No. 

serviceable condition 
2 Hydro meter - F or checking Battery 1 No. 

Electrolyte specific gravity 
3 Tubeless Tyre -Wheel assembly LMV | 1 No . 
4 Tyre Puncture Kit 

1 No. 
5 Tyre lever 

2 Nos. 
6 Schrader valve tool 

2 Nos. 
7 Bearing Puller 

2 Nos. 
8 Tyre pressure gauge 

1 No . 
(up to 50 psi) 
9 Cut section of simple 

1 No . 
carburettor 
10 Fuel injector testing 

1 No . 
machine (Nozzle tester ) 0 -600 

Bar with connection pipe 
11 3KVA Portable Generator 

1 No. 
Maximum Output 3KVA , 
Rated Output 2800 VA , 
Rated Current: 12 . 2A , 
Frequency : 50 Hz, 
Fuel: Petrol, 
Fuel Capacity of 
Tank : 12 .5 Ltr , Start :Recoil / 
Self, Phase: Single Phase 
Weight:62Kg. 


ടൂ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഡമോൺസ്ട്രേഷൻ 1 
മോഡൽ: 
സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ വിത്ത് പ്രിന്റ് സ്ട്രോക്ക് & 
ഇഗ്നിഷൻ ഡയഗ്രം. 
മിനിയേച്ചർ ബൾബ് ഇന്ധന വിതരണത്തോടു 
കൂടിയ കാർബുറേറ്റർ കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തി 
പ്പിക്കാ വു ന്നതും കാത്ത് ഹാഡിലും മെറ്റൽ 
ബേസോട് കൂടിയതും 


ഫോർ സ് ടോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 1 
ഡമോൺസ്ട്രേഷൻ മോഡൽസിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 
വിത്ത് പ്രിന്റ് ട്രാക്ക് & ഇഗ്നിഷൻ ഡയഗ്രം 
മിനിയേച്ചർ ബൾബ്, ഇന്ധന വിതരണത്തോടു 
കൂടിയ കാർബുറേറ്റർകൈകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കാ 
വുന്നതും കാത്ത് ഹാഡിലും മെറ്റൽ ബേസോട് 
കൂടിയതും 


Govt. Technical High School, 
Neruvambram , P. O . Payangadi, 
Kannur. 


| (Sd.) 
| Superintendent. 


3 


1 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി - 396 / 2018 ( 5). 

2018 സെപ്റ്റംബർ 12 . 
- തോട്ടട ഗവ . ടെക് നി ക്കൽ ഹൈസ്ക്കൂ ളിലെ 
ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങു ന്ന തി നു വേണ്ടി സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക്- 1,31, 000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 500 + GST. 
പകർപ്പ്- 250 + GST. 


ഹൈ ഡാ ലിക് ബക്ക് മോ ഡ ൽ 
( യഥാർത്ഥമായത്) 
ഡമോൺസ്ട്രേഷനുവേണ്ടി അനുയോജ്യമായി 
ഭാഗം ചെയ്ത ഫുൾ സൈസ് യൂണിറ്റ്, 
ഒർജിനൽ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ, ഡിസ്ക്, 
കാലിഫർ എന്നിവയോടുകൂടിയത് 
ഹൈഡോലിക് സംവിധാനത്തോടെ പ്രവർത്തി 
ക്കാനുതകുന്ന പെഡലോടുകൂടിയ പിസ്റ്റൺ, 
ഘനം കൂടിയ ലോഹ ചട്ടത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചത് 


എ സി ജനറേറ്റർ 
പോർട്ടബിൾ, പെട്രോൾ ഇന്ധനം 


മാക്സിമം ഔട്ട് പുട്ട് 3000 വി . എ . 
റേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് 2800 വി. എ . 


ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 10 - 2018 , 11 മണി. 

ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 10 -2018, 2 മണി. 

ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 -10 - 2018 , 
3 മണി. 


ഇന്ധന ക്ഷമത : 1.2 ലി . മണിക്കൂർ 
സ്റ്റാർട്ടിങ്ങ് : റികോയിൽ ടൈപ്പ് 


Gaz . No. 39 /2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. D -396/2018 ( 5). 

12th September 2018. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments required for Automobile section of Govt. 
Technical High School , Thottada, Kannur as per list of 
items furnished . 

Estimated Cost - 1,31,000 . 
Cost of tender form : 

Original - 500 + GST. 

Duplicate - 250 + GST. 
Last date and time of sale of tender form 
16 - 10 - 2018 , 11 a. m . 

- Last date and time receipt of tender - 16 -10 - 2018 , 
2 p . m . 

Date and time of opening of tender - 16 - 10 - 2018 , 
3 p . m . 

Tender form can be obtained by direct or by post. 
Those who obtain tender form by post send 35 in 
addition to tender form by money order. 
NB : — E .M .D . : 1 % to be submitted with the tender 

Agreement: Agreement to be executed and 
signed in Kerala stamp paper worth 200 with 
the tender. 


നമ്പർ ഡി3- 3685/ 2018/ GCEK. 

2018 സെപ്റ്റംബർ 13 . 
- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 
വിദ്യാർത്ഥി കൾക്കായി ഇരു ചക വാഹ ന ങ്ങൾ പാർക്ക് 
ചെയ്യാനുള്ള ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തി പരിചയ 
മു ള്ള വ രിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ ഡി3 - 3685 / 2018 / GCEK . 
അടങ്കൽ തുക - 1,52 ,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 472. 
പകർപ്പ്- 236. 

തപാൽവഴി - 472 + 27 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അനുബന്ധ തീയതിയും 
- സമയവും 12 -10 - 2018, 10 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറു മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഇറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12-10-2018 , 
12 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 10 - 2018, 11 മണി. 


LIST OF ITEMS 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ, മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി, ഒപ്പ് 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്ര വച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ 
ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ, പി . ഒ . 
പറ ശ്ശി നി ക്ക ടവ് - 670 563 എന്ന മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
ആകെ വില യുടെ1 % നിരത ദ വ്യവും 200 വില യുള്ള 
കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയ 
റിംഗ് കോളേജ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ 0497 2780226 
എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Sl. No . Name of items 

Quantity 
1 Single Cylinder two stroke Petrol demo model 1 

Sectional with Printed stroke & Ignition 
diagram Miniature bulb carburettor with fuel 
supply . Crank handle for manual operation 

with metal base 
2 Single Cylinder four stroke Petrol demo model 1 

Sectional with Printed stroke & Ignition 
diagram Miniature bulb carburettor with fuel 
supply . Crank handle for manual operation 

with metal base 
3 A C Generator, Portable , Petrol fuel 1 

Max . O / P 3000 VA , Rated O /P 2800 VA , 
Fuel efficiency : 1.2 L /Hr. 

Starting - Recoil type 
4 Hydraulic brake model (actual ) Suitably 1 

sectioned full size unit for demonstration 
with original master cylinder, disc , 
calliper and hydraulically Operated piston 
assembly with pedal operation. Mounted 
on heavy metal stand 


No. D3-3685/2018/ GCEK . 13th September 2018 . 

Sealed tenders are invited for Construction of 
Students Two Wheeler Parking Area of Govt. College of 
Engineering Kannur. 

Tender No. -- D3/3685/2018 / GCEK 
Cost of tender form : 

Original — 472 
Duplicate — 236 . 

By Post ( Original ) - 472 + 27. 
Last date and time of sale of tender form 
12- 10 - 2018 , 10 a . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
12 - 10 - 2018 , 11 a. m . 

Date and time of opening of tender - 12 - 10 - 2018 , 
12 Noon . 


Office of the Superintendent, 
Government Technical High School, 
Kannur. 


(Sd.) 
Superintendent. 
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(2) 


(3) (4) (5) (6 


(7) (8) 


3 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders to be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a remittance of above prices 
fixed for the same and which is non -refundable under any 
circumstances. The tender forms are not transferable . Cost 
of tender form is only acceptable by money order or cash 
remittance to this office. As per condition the tenderer 
should send along with his tender an agreement executed 
and signed in Kerala Stamp Paper value of 200 and 
Earnest money deposit 1 % of the total cost of articles 
tendered. Tenders without agreement, tender form and 
Earnest Money Deposit will be rejected . 


4 


Form work for RCC 32 0 .45 2. 70 m² 
plinth . Including all Say 3 m @ 194 /m² 
cost of shuttering 
work and labour 
charge etc. Complete 
RCC work 1: 172:3 CM 
using 20 mm nominal 
size, aggregate mixing , 
placing and levelling , 
providing Foundation 
bolt in position . 
Including all cost of 
material and labour 
charge etc . Complete 
for plinth . 
Volume of plinth 1 1.4 1 0.2 0 .280 

1 0 .9750.725 0 .45 0.318 
1 0 .45 0 .55 0.45 0.111 


Detailed Estimate and Abstract of cost for Footing 

Work of Bike Shed 


No .L.(m ). B .( m ) D .(m ) Qty. Unit 


Description 

of work 


No . 


(1 ) 


(2 ) 


(3) (4) (5) 


(6) 


(7) (8 ) 


0 .71 


0.71 2 .13 


1 


2. 13 


5 


Earth work excavation 
in gravelled soil and 
depositing on bank 
with initial lead and 
lift for plinth . Including 
all cost of material 
and labour charge etc . 
complete. 


3 


1.40 1.00 0.9 


3.78 M 


Add etc . 


0 .80 


4.58 


M 


6 


Say 2 .5 m3 @ 7146 /m3 
Bendup tied iron steel 
reinforcement neatly 
placing in position 
for plinth . Including 
all cost of steel and 
labour charges etc . 
Complete 
For 2.5 m3 R .C.C @ 100Kg/ m 250Kg 

Say 250Kg @ 57 /Kg 
Plastering smooth 3 2 0.45 2.70 m² 
finished fluted edges Say 3 mř @ 194 /m² 
with CM 1:4 on exposed 
surface of plinth . 
Including all cost of 
material and labour 
charge etc . complete. 
Area of plinth side 
portion 

3 2 0.2 
Top portion 3 0 .45 0 .55 0.74 

1.94 m² 


Say 


5m 3 @ 


200/m3 


2 


PCC work 1:4:8 CM 
using 40 mm aggregate 
nominal size, levelling 
and ramming. Including 
all cost of meterial 
and labour charge etc . 
Complete for under 
the plinth . 
Below the plinth 


1.2 


3 1.40 1.00 0.10 0.42 

0.42 m 
Say 0.5 m®@ 4480 /m3 


Say 2 


m ’ @ 250 /m² 


Unforeseen items 
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Detailed Estimate-Mechanical Work 


Sl. No . 


Item 


ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യവും 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Quantity 


45 Kg. 


| 1 MS Plate 45x35x12cm 
2 MS I Section (ISMB ) 8 " x4 " 

235 Kg. 
3 MS I Section ( ISLB ) 4 " x2" 

276 Kg. 
4 MS Angle 2 " X2 "x .25 " 

75 Kg. 
5 GI Square tube 1.25 "x16G 

20 length 
6 Aluminium streffold sheet 16x1. 1 m x .4mm 17 Nos. 
7 Self threading screw . 75 " 

300 Nos. 
8 Welding rod 3.25 mm 

4 box 
9 Foundation bolt & nut . 75 " BSW X50 cm 18 Nos. 
10 Silver paint 

4 ltr. 
11 Primer 

5 ltr. 
12 Turpentine 

1 ltr 
13 Labour Charge 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
No. D4/460 /2018 . 

| 7th September 2018 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Furniture 
for Library use of Govt. Technical High School, 
Cheruvathur. 

Estimated Cost _ 3,25, 000 . 
Cost of tender form : 

Original— 650 + 18 % GST. 

Duplicate — 325 + 18 % GST. 

- By Post (Original) - 650 + 18 % GST. + ( 27) 
Last date and time of sale of tender form 
10 -10 -2018, 2 p . m . 

Last date and time receipt of tender - 10 - 10 - 2018, 
3 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 11 - 10 - 2018 , 
10 a . m . 


Govt. College of Engineering, 
Kannur-670 563. 


( Sd.) 
Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി4/ 460/ 2018. 

2018 സെപ്റ്റംബർ 7. 
-- ചെറു വ ത്തൂർ ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്ക്കൂളിലെ 
ലൈബ റിയി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ ഫർണിച്ച റു കൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 3,25,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders to be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a remittance of above prices 
fixed for the same and which is non -refundable under any 
circumstaances. The tender forms are not transferable . 
Cost of tender form is only acceptable by Money Order 
or cash remittance to this office . As per condition the 
tenderer should send along with his tender an agreement 
executed and signed in Kerala Stamp Paper value of 

200 and Earnest Money Deposit 1 % of the total cost 
of articles tendered . Tenders without agreement tender 
form and Earnest Money Deposit will be rejected . 


അസ്സൽ - 650 + 18 % ജി . എസ്. റ്റി . 


പകർപ്പ് - 325 + 18 % ജി. എസ്. റ്റി. 
തപാൽ വഴി - 650 + 18 % ജി. എസ്. റ്റി. + 27 


- 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ നയുടെ അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 10 -10 - 2018, 2 മണി. 


LIST OF FURNITURE REQUIRED FOR SCHOOL LIBRARY 


- St . 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 10 - 2018 , 3 മണി. 


Name of Items with 

Specification 


Quantity 


No . 


Reading Table As per drawing 
Executive Visitors Chair 
Steel Book Shelf 165 x 83X30 cm 20g 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11-10- 2018, 
10 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളൂ . ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറു കൾ സൂപ ണ്ട് , 
ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, ചെറുവത്തൂർ, കാസറഗോഡ് 
എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു . 


Government Technical High School, 
Cheruvathur. 


( Sd .) 
Superintendent. 
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